inżynier górniczy, długoletni eksplorator i badacz Afryki środkowej 


urodzony w roku 1874, zmarł dnia 28-go maja 1936 roku w Brukseli 
i tam pochowany. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we środę dnia 10-go czerwca o godzinie 11 przedpołudniem w kościele Najśw. Panny 
Marji w Krakowie, przed ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego. 


ZAKŁAD „CONCO RDIA“ 
_— JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


